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取扱説明書 

(保証書付を） 



このたびは、トヨトミ速暖遠ホが線電気ヒーターを 
お買い巧めいただき、まことにありがとラございま 
す。 

参ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をお読み 
いたださ、正しくご使用ください。 

お読みになった後は、大切に保管していたださ、 
取扱いのわからないとさや、不具合び生じた 
とさにお役立てください。 
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安全上のごま意 (よく読んで必ずお守りください。） 


•お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、本機をま全に正しく使用するために、必ずお守りいただく 
ことを説明してしなす。 

参ここに示した表示は、誤った使しめすこをしたときに生じる危害や損害の程度を;欠の表示で区分し、説明してしなす。 


A 警告 ( WARNING ) 

この表示を無視して、誤った取扱し)をすると、人び死 t 、 重傷を負ラ可能性、または 
火災の可能性び想定される内容を示しています。 

A ま意に AUTION ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害の 
発生び想定される内容をおしています。 


参お守りいただく内容を、;欠の絵表示で区分しています。 



この絵表示は、 r 禁止」されている 
内容です。 

OC 

この絵表示は、必ずしていただく 
r 指示」内容です。 


参説明文中の 「お願い」 事項は、本機を誤りな < 正しくお使いいただ < ための内容び記載されていまず。 


A 警告 (WARNING) 


♦電源は交流100 VL ソ外で使用しない。 

100 V け外の電源を使ラと、電気部品び過熱したり、火災•感電 
の原因になります。 


参乳幼巧やお年害り、身体の不自由なちには、付を添いなしでは 
使用しない。 

やけどをおこすおそれびあります。 



参就寝中や外出中は使用しない。 

寝具や可燃物などびふれると火災の原因にな0ます。 


♦壁コンセントか5延長コードを使用して運転しない。または他の 
電気器具とは共用しなし、。 

火災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。 



♦屋内の壁コンセントで2 at ソ上になっていても単独で使用する。 
100 VI 日 AL ソ上のコンセントか確認する。また、他の電気器具の 
電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。 

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量び許容量を超え、火災や感電や 
電源プラグの発熱の原因になります。 



参電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの 
ないように根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続び不完全な場合は感電や火災の原因に 
なります。 



参電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加熱 
したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損する原因になりまず。 

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。 














































A 警告 (WARNING) 


♦反射板•吸込□のずき間に、ピンや針など金属物等、または指を 
入れない。 

内部にふれたり、異常加熱して火災や感電-やけどの原因に 
なります。 

参電源プラグの巧を差しにより本機の運転や停止をしない。 

感電や火災の原因になります。 


参を全器のヒューズの代わりに針金や銅線などを使わない。 

故障や火災の原因になります。 


参可燃性ガスが発生ずる場所やたまる場所では使用しない。 

引火して火災の原因になることびあります。 


参腐食性ガスび発生ずる場所やたまる場所では使用しない。 

ヒーターの割れ、巧あさなどを生じて漏電のおそれびあります。 


参スプレー左や炭酸飲料などを、本機の近くに置かない。 

熱で宙の圧力び上びり、爆発や弓 I 火の原因となりまず。 


♦殺虫剤などを吹をつけない。 

変色やひび割れの原因になります。 


参カーテン-ふとんなど、燃えやすいをのの近くで使用しない。 

火災のおそれびあ0まず。 


参本機に巧類や洗たく物等を、のせたり、近くに置かない。 

本機の変形-火災の原因になりまず。 


♦修理技術ち L ソ外の人は、絶対に分解したり、修理•改造を 
おこなわない。 

発火したり、異常動作してけびをすることびあります。 


参異常時にげくさし傳)は、運転を停止して電源プラグをコンセント 
か！5巧き、お買いボめの販売店または、別紙の I お客様相談 
窓□-覧 I にご相談ください。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-火災の原因になります。 

♦修理は、お買い巧めの販売店または、別紙の I お客様相談窓 □ 
-覧1 にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電-火災等の原因 
になります。 
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分解禁止 


電源プラグ細く 
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A ミ主意 (CAUTION) 

♦電源プラグを巧くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の 
電源プラグを持って巧く。 

電源コードをちって抜くとお線び破損してショート•感電•発火 
の原因になります。 

5 

もみ 

♦使用時 L ソがは、電源プラグをコンセントか！ 5 巧く。 

けびややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電-漏電火災 
の原因になります。 


秦 


♦電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの差し込みが 
ゆるいときは、使用しない。 

電源コードや電源プラグび異常に発熱し、ミ容けたり変形して、 
感電•ショート•発火の原因になりまず。また、コンセントの 
差し込みびゆるいと感じた時は工事業をに依頼してコンセントを 
取り替えて<ださい。コンセントを交換してを異常に発熱して 
いる場合は販売店に修理依頼して < ださい。 


〇 

確認 


♦テレビやラジオなど A V 機器や電波 
時計か！ 52 .OmlU 上離して使用する。 

映像の乱れや雑音び入ることび 
ありまず。 


〇 

指示 


参温室-飼育室などの人のいない場所 
では使用しない。 

予測できない事故び発生するおそれび 
ありまず。 


0 

禁止 


参使用中や使用直後は、 
本体、ガード部などの 
局温部ふれない。 

やけどの原因になりまず。 
特にお子様にごを意 
<ださい。 



接触禁止 


参乾燥など、他の用途 
(工場、業務用など）に 
使用しない。 

本体変形や過熱して発火 
することびあります。 



0 

禁止 


参水平なところで使用する C 

転倒 OFF スイッチび作動 
してエラ^表术となること 
びあります。また、本機び 
転倒してけびの原因にな 
りまず。 



〇 

指示 


>本機を f 鍵)!)させるときはおず 
運転スイッチを OFF にする。 

転倒 OFF スイッチび作動して 
エラー表示となることび 
ありまず。また、本機び転倒 
してけびの原因になりまず。 



参本機に、水をかけない。また湿気の 
をい場所では使用しない。 

水などびかかると、内部に浸水して, 
絶縁劣化による感電-漏電火災の 
原因になります。 

水などびかかったら、使用を中止して 
販売店の点検を受けて<ださい。 


水めれ禁止 


〇 


参使用初期段階において揮発性有機 
化合物、カルボニル化合物等わ‘做散し、 
においび出ることびあります。 

その際には充分換気をおこなって J 旨/ 
<ださい。 

ご使用ととちに、においは少なく 
なります。 


♦通電中のヒーターを長時間、見つめ 
ない。 

目の痛みの原因になりまず。 


0 

禁止 


参省エネセンサーのレンス部を押したり、 
衝撃を加えたりしない。 

故障や動作不良の原因にな0まず。 


0 

禁止 


参本機は、壁や燃えやすい物 
(可燃物)からち図の寸法を 
離して使用する。ただし 
左ち面のどち 5 か一方は、 

壁や家具等を置かないで 
<ださい。 

側方 

SOcmiiLh 


前方 

10 日 cmL ソ上 


> 上方 lOOcmliLb 



〇 


、 SOcmiiLh 

、，、夕 まわりから離ず 


lOOcmLU 上 























































各部のなまス 


巧 i 観図) 证風 


II 


谱耐 


本体 


ガード 


省エネセンサー 
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—二 

ミ呈呈黃呈ミ 


温度過昇防止装置 


コードフック 


吸込 □ 


電源 コード 


転倒 OFF スイッチ 



G 栗作部-表示部のなまえと使いかた） 


首振りボタン 

首振り運転の言旋.解除 
をおこないます 


fbFF タイマーランプ 


チャイルド□ックランプ 

点灼■…チャイルド□ック 
設定中です。 


ヒ~夕一調節ランプ 

現在のヒーター出力の 
設定を表示します。 


•ヒーターへの通電 
中です。 


産枯乂イッチ 

運転の入-切をおこない 
ふ^ 0 


運転ランプ 


OFF タイマーボタン 


[ 省エネセンサーランプ I 

0 F F タイマー運転の設定.解除を 
おこないます。 

運転停止時の長押し時口ま、チャイルド 
ロックの fS 定•解除をおこないます。 


点好"•省エネセンサー運転び設定 
されています。 

点滅…省エネセンサー運転中で 
人の気配を感じています。 


首振りランプ 

点好…首振り運転の 
設定中です。 





セン 


点'な…タイマー運転中で 
日 FF までの時間 
を表おします D 
点滅…タイマー時刻を 
設定中です。 


[ 省エネセンサーボタン 



r ヒーター調節ボタン] 

省エネセンサー運転の 
設定•解除をおこないます。 


ヒーターの出力を調節 
^します。 J 










































































































































徊包内容 


参包装箱から本体を取り出して、内容を確認してください。包装箱や包装材等は、シーズンオフの保管や 
輸送の際にお役にたちますので、保管されることをおすすめしまず。 



本体 



蝶ネジ（吕本） 

スタンド （本体下部に取り付けてあります。） 


組み立てかた 


r 

A ミ主意 

♦組み立てが完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。 

やけどをするおそれびあります。 

0 

禁止 

参省エネセンサーのレンズ部を押したり衝撃を加えたりしない。 

故障や動作不良の原因となります。 

0 

禁止 J 


参本体下部に取り付けてある蝶ネジ2本を取りはずします。 



2 . 蝶ネジ2本で、締め付け、本体にしっかり固定して 
<ださい。 




>本体びグラついて不安定な感じびしますび、これは、本体の自動首振り運転をスムースにおこなラ 
構造によるちので、異常ではありません。 



























ご使用方法 


♦電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつを 
のないように根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続び不完全な場合は感電や火災の 
原因になります。 


参壁コンセントか5延長コードを使用して運転しない。または 
他の電気器具とは共用しない。 

火災や感電、電源プラグの発熱の原因になりまず。 


V 


么警告 


♦屋内の壁コンセントで2 at ソ上になっていてち単独で使用 
する。 100 V 1 日 AL ソ上のコンセントか確認する。また、他の 
電気器具の電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、火災 
や感電や電源プラグの発熱の原因になりまず。 


参電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、 

力 [] 熱したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損ずる原因になります。 

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になりまず。 



A ミち意 


参使用中や使用直後は、本体、ガード部などの高温部にふれない。 

やけどの原因になりまず。 

特にお子様にごを意ください。 



接触禁止 


♦無理やり手動首振りさせない。 

手動首振りは日 0° までです。動かなくなったらそれじ(上回さないでください。 
破損、故障の原因になりまず。 

0 


禁止 

♦水平なところで使用する。 

転倒 OFF スイッチび作動して エラー 表示となることびあります。 岡 
また、本機び転倒してけびの原因になります。 麵 

〇 


指示 

♦自動首振り運転中に、むりやり本機を停止させたり、回したりしない。 

故障の原因になります。また、転倒 OFF スイッチび作動して エラー 表示と 
なることびあります。 

0 

禁止 

参本機を転倒させない。 

破損の原因になります。 

を 

参使用初期段階において揮発性有機化合物、カルボニル化合物等が放散し、 
においび出ることがあります。その際には充分換気をおこなつてください。 

ご使用とともに、においは少なくなります。 

〇 

指示 


参本機を移動させるときはがず運転スイッチを OFF にする。 

転倒 OFF スイッチび作動してエラー表示となることびあります。 
また、本機び転倒してけびの原因になります。 



〇 

指示 




































/ 

参電源プラグを抜かずに運転スイッチの入/切をおこなった時は、前回 「切」 にした時の 
状態を記憶しており、再度 「入」 にした時は記憶されている状態で運転を開始しまず。 
ただし、電源プラグを抜いた時には記憶していた状態び消去されます。 


参電源プラグをコンセントに差し込むとさは、必ず運転スイッチを 「切」 にした状態で 
差し込んでください。運転スイッチを 「入」 にした状態で電源プラグをコンセントに差し 
込むと、停電復帰エラーび表示されます。 


参ヒーター調節ボタンを巧してヒーターの調節をおこなラ際に「カチッ」と音びしますび、 
コント□ーラー内でスイッチの ON / OFF を切り替えるためのをのであり、異常では 
ありません。 


参本機に洗濯物びかけられたなどの原因で本体内部び異常に過熱ずると、温度過昇防止 
装置び働き、すべての運転を停止します。ずべての運転び停止した場合には、原因を 
取り除いたラえ、お客様相談窓□一覧1にご相談<ださい。 

お知らせ 

参遠ホシーズヒーターは、一般のホ熱ヒーター（石英管ヒーターなど）とは異なり、ホ熱 
をおさえて遠赤外線を放射ずるヒーターでず。遠赤外線放射効果を出ずために、速暖 
カーボンヒーターほど赤<赤熱しませんび効果的に暖房します。 


参謂運転および微運転のとさ、速暖カーボンヒーターは暗<赤熱します。これは発熱体の 
特性であり異常ではありません。また、暗くてを速暖カーボンヒーター•遠赤シーズ 
ヒーターと共に高温になっていますので、絶対にふれないで<ださい。 


参速暖カーボンヒーターの中む裏面には封止加工(突起)び施してあります。 

これは速暖カーボンヒーター製造上でさるをのであり、異常ではありません。 

速暖カーボンヒーターは色むらびありますび、発熱体の特性上起こるをのであり、異常 
ではありません。 


参初めてご使用になるとさは、本体部や内部から煙や塗料のにおいなどび出ることび 
ありますび、ご使用にとちない出なくなりまず。 

V 

参使用中は電源プラグ-コンセントび少し熱くなりまずび、異常ではありません。 


c 通常運輯^ 

お好みのヒーター出力を設定すると、設定されたヒーター出力で運転をおこないます。 

(1) 電源プラグをコンセントに差し込む 

参ブヴー音び鳴り、本体内のコント □ ーフーに通電されます。 



@ @1] スイッチを押す 

参ブヴー音び鳴り、運転ランプ、ヒーター調節ランプび点灯します。 















































③ 


ヒーター調節ボタンでお巧みのヒーター出力に設定する 


参ボタンを押すごとにブヴー音び鳴り、ヒーター調節ランプび順に切り替わりまず。 
参ヒーター出力は4段階で設定でさます。 


点灯 


卜夕-調節ランプ表示 

ヒーターの通電状態 

強 （1000 W ) 

速暖力ーボンヒーターに5日日 W 、 遠赤シーズ 
ヒーターに5日日 W で通電します。 

中 (750 W ) 

速腾力ーボンヒーターに5日日 W 、 遠赤シーズ 
ヒーターに25日 W で通電します。 

謂 （500 W ) 

速暖力ーボンヒーターに25日 W 、 遠ホシーズ 
ヒーターに25日 W で通電します。 

微 (250 W ) 

速腹力ーボンヒーターに25日 W で通電します。 
遠赤シーズヒータには通電しません。 


が強 J - ►伸」 および r 弱」-►「微」 の切り替えは、遠赤シーズヒーター 
の出力のみを変更しますので、 速暖カーボンヒーターの赤熱状態は 
変化しませんび異常ではありません。 


強 ♦‘ 


強〇 

中 〇 


中が 

弱〇 


弱〇 

微〇 


微〇 

強 

个 


中 

1 

1 

強〇 


▼ 

強〇 

中 〇 


中0 

弱〇 


弱 

微 •• 

、点归 

微〇 


点灯 


点灯 


微 


弱 




ご使用樹ホ運転スイッチを押して「切」にして、電源プラグをコンセントか！5巧いてください。 


首振り運輯 


/ 

参運転中に本機を手動首振りさせると、転倒 OFF スイッチび作動してエラー表示となる 


ことびありまず。 

お知らせ 

参省エネセンサー運転中に首振りボタンを押すと、省エネセンサー運転は解除され、自動 

首振りを開始します。 


参自動首振りを設定したまま、運転スイッチを押して 「切」 にしたとさ、電源プラグを 

V 

抜かずに再び運転スイッチを 「入」 にずると自動首振りび再開されます。 

J 


2重首おりの設定 




(首振りの中む） 




手動首振りのしかた 

① 


運転を停止した状態で、取っ手ををち、 
左ちへ軽く回してください。自動首振り 
の中む位置び日日°の範囲で設定でさます。 



自動首振りのしかた 

( 2 ) 取っ手から手をはなし、スイッチを 
^巧し、通常運転の状態で、 \ nmD ] ボタン 
を押して下さい。ブヴー音び鳴り、首振り 
ランプび点灯し、自動首振りを開始 
します。（首振りの場合、その位置を 
中むに、70°の角度で自動首振り 
します。） 


( 3 ) 首振り運転中に、をラー度ボタンを巧すとブヴー音び鳴り、首振りランプび消灯し、首振り 
^運転は解除されます。 


















































































C OFF タイマー運転） 


参 OFF タイマーの設定時間び経過するとブヴー音び鳴り、ヒーターへの通電を停止します。 
お知らせ 再び運転をおこなラとさは、一旦、運転スイッチを 「切」 にした後、をラー度運転 

スイッチを 「入」 にしてください。 



( yj 運車5中に OFF タイマー ボタンを押す。 

参ブヴー音び鳴り、 OFF タイマーランプび点滅しまず。 


(?) OFF タイマーランプび点滅している間に 、 I OFF タイマー I ボタンを押す。 

参巧すごとにブヴー音び鳴り、 OFF タイマーランプの時間び切り替わりまず。 
お好みの時間に、合わせて<ださい。 


点灯 


3〇 


3〇 


3〇 

点〇 

30 


3〇 

2〇 


2〇 


2な 


2〇 


2〇 

1〇 


iQ 

、点灯 

1〇 


1〇 


1〇 

0. 已 h A 

\点灯 

0.5 hO 

0.5 hO 


0.5 hO 


0.5 hO 


30分 1時間 2時間 3時間 （解除) 



(3) OFF タイマーセツト完了 

参数砂ずると OFF タイマーランプび点滅から点灯にかわり、 OFF タイマーびセツトされまず。 
参時間の経過ととをに OFF タイマーランプび切り替わり、残り時間を表示しまず。 

参設定した時間び経過ずると自動的に運転を停止しまず。 


[ OFF タイマーの解除 

み OFF タイマーの設定中に、 「な F タイマー I ボタンを押す 

参ブヴー音び鳴り、 OFF タイマーランプび消灯し、 OFF タイマーは解除されます。 


























































c 省エネセンサー運転） 


r 


お知5せ 




参省エネセンサーび、人の気配を感知をしな < なってから約10分経過すると、ブヴー音び鳴り、 
自動的にヒーター出力び r 微」 にかわります。この状態で省エネセンサーび人の気配を 
感知すると元のヒーター調節設定に戻ります。 


参省エネセンサーび人の気配を感知しなくなってから約10分経過した後を人の気配を 
感知しなかったとさは、約2分ごとにブヴー音び鳴りまず。この状態のまま、約10分経過する 
とブヴー音か鳴りヒーターへの通電を信止しまず。 

このとさ省エネセンサーランプび約5分間点滅し、省エネセンサーによる通電停止の 
お知らせをします。 

※運転スイッチを押して 「切」 にすると省エネセンサー作動表示は解除されまず。 


参省エネセンサーの作動により、ヒーターへの通電び停止した場合には、省エネセンサーび 
人の気配を感知してち、ヒーターへ再通電することをありません。 

再び運転をおこなラとさは、一旦運転スイッチを 「切」 にした後、をラー度、運転スイッチを 
「入」 にしてください。 


参電源プラグをコンセントに差し込んでから約30砂間は、省エネセンサーは検巧を 
おこないません。この間に省エネセンサー運転をおこなったとさは、人の気配を感知 
しなくても、省エネセンサーランプび点滅するとさびありますび、約30砂経過した後は 
正常に戻ります。 


参省エネセンサー運転を設定したまま、運転スイッチを巧して 「切」 にしたとき、電源プラグを 
抜かずに再び運転スイッチを rxj にずると、省エネセンサー運転び再開されます。 


参自動首振り設定中に省エネセンサー運転をおこなラことはでさません。 


参省エネセンサーの検巧範囲はち図のよラになりまず。 

※検巧範囲は季節や室温などの条件によって変動する 
ことびあります。また周囲温度と検巧ずる対象の温度差 
びルさい場合や検巧する対象びほとんど動かない場合に 
は検巧範囲内であってを検巧しないことびありまず。 の™" 

《省エネセンサーと人の間に障害物びあると、検巧範囲 
内でち検巧しないことびあります。 

※人体外の熱源を感知ずる場合 
ル動物、温風や;令風の気流の変化、白熱灯などに感知する 
ことびあります。 

※携帯電話により、誤検巧することびあります。 

※鏡などの反射物びあると、誤検巧をすることびありまず。 

《省エネセンサーのレンズ部に巧れび付着ずると正常に検知 
でさな<なることびあります。乾いた、やわらかい巧や 
テイツシュペーノ 一などで巧れをふさとつてください。 


参省エネセンサーのレンズ部を押したり、衝撃を加えたりすると、故障や動作不良の 
原因となります。 




省エネセンサー運転の設定 I 

省エネセンサーランプ 



( T ) 運転中に センサー I ボタンを押す 

参ブヴー音び鳴り、省エネセンサー 
ランプび点滅し、省エネセンサー 
運転を開始します。 

参省エネセンサー運転中は、人の 
気配を感知しているとさは省エネ 
センサーランプび点滅し、人の 
気配を感知していないとさは省エネ 
センサーランプび点灯しまず。 


省エネセンサー運転の解除 I 

(?) 省エネセンサー運転中に センサー I ボタンを押す 

参ブヴー音び鳴り、省エネセンサーランプび消打し、省エネセンサー運転は解除されまず。 







































































c チャイルド□ック） 


/ 

参チャイルド□ックは、お子様のいたず b 操作や、誤操作などで運転スイッチび押された 
場合にヒーターに通電しないよラにしたいとさに使用します。 

お知らせ 

V 

参省エネセンサーおよび OFF タイマーの作動による停止時、日時間自動オフタイマーに 
よる停止時、エラーによる停止時にはチャイルド□ックは設定でさません。一旦、運転 
スイッチを押して「切」にしてからチャイルド□ックを設定してください。 

J 


□ FF タイマーボタン 



チャイルド□ックの設定 


運転停止中に り FF タイマー1 ボタンを5秒 LU 上長押しするとブザー音び鳴り、チャイルドがックランプが 
点打し、チャイルド□ックび設定されます。 

参チャイルド□ックび設定でさるのは運転停止中のみです。 

参チャイルド□ック設定中にはすベての操作びでさません。 


チャイルド□ックの解除 


チャイルド□ックが設定されているときに OFF タイマー I ボタンを已秒 L ソ上長巧しずると、ブザー音が 
鳴りチャイルド □ ックランプび消なし、チャイルド □ ックび解除されます。 


C 6時間自動オフタイマ ー j 

参運転を開始してから、日時間後にヒーターへの通電を自動的に停止し、切り忘れを防止しまず。 

※運転中にスイッチ操作をおこなった場合は、操作終了後から日時間後に停止します。 

参自動停止時はすべての OFF タイマーランプび2分間点滅を繰り返してお知らせします。 

《盾転 1スイッチを巧して「切」にすると、自動オフタイマー作動表示は解除されます。 





















































お手入れのしかた 


/ 

A 警告 

参修理技術ちがの人は、絶対に分解したり修理-改造はおこなわない。 

発火したり、異常動作してけびをすることびありまず。 

分解禁止 

♦電源プラグは、ほこりび付着していないか確認する。 

発火、火災の原因になりまず。 



f 

A ミち意 

♦お手入れは、必ず電源プラグをコンセントか5巧き、本体やガードが巧分に 
をえてか！5おこなう。 SB 

感電、やけどの願になります。 

確認 

参お手入れは、手袋をはめておこなう。 

けびの驅になります。 SB 

確認 

♦水洗いや濡5したりしない。 

漏電•感電の原因になります。 

水めれ禁止 

♦シンナーやベンジンなどを使用して、掃除しない。 

塗装面やプラスチックをいためます。 rvi 

ムー^ 禁止 


♦本体の掃除 

①本体のミちれを、乾いた、やわらかい布で 
ふさ取ってください。 

③吸込□のほこりを掃除機で吸い取って 
<ださい。 

♦反射板の掃除 

①ガードの下ちを持ち、上に持ち上げます。 
ガード下ちのち端または左端のどちらかを 
内側にたわませて巧えなびら固定部より 
はずし、手前に引さ出してください。 

③反射板のミちれを、乾いた、やわらかい巧で 
ふさ取ってください。 

③ガードを元通りに取り付けてください。 

参ガードには上下びありまず。線材に 
曲びり部分びあるちび「上」になるように 
取り付けてください。 

♦電源プラグ、コンセントの掃除 

] 箇月に]〜 2 回、電源プラグをコンセント 
から抜いて、付着したほこりや巧れを取り 
除いて < ださい。 




曲がり旨粉がないち(下側) 
























































































修理を依頼される前に 


参次の表に従ってお調べいたださ、お買いまめの販売店または別紙の I お客様相談窓 □一覧 I にご連絡 
<ださい。 


' 症 状 

調べるところ ^ 

暖かくな！5ない 

参停電していませんか？ 

参電源プラグびコンセントから抜けていませんか？ 

本体びぐらつ< 

参本体の自動首振り運転をスムースにおこなラ構造ですので異常では 
ありません。 

遠ホ シー ズヒーター (U 字型 
ヒーター)がホくならない 

参遠赤外線放射効まを出すため、赤熱をおさえていますので異常では 
ありません。 

においびする 

参初めてご使用になるとさは、本体部や内部から塗料のにおいび出る 
ことびありまずび、ご使用にとをない出なくなります。 

電源プラグび少し熱い 

参使用中は少し熱を帯びます。異常ではありません。 

電源プラグが異常に熱い 
(さねれないほど） 

参コンセントの差し込みび確実におこなわれていない時やコンセントに 
電源プラグを差し込んでちガタつさびあると異常に過熱します。その時は 
工事業者に依頼してコンセントを交換してください。コンセントを交換 
しても異常に過熱している場合は お客様相談窓 □一覧1にご相談ください 。 J 


異常報知について 


本機び異常のとさは安全装置び働さます。 


' を 状 

調べるところ•原因 

対策•対処ち法 ^ 

全ランプが点滅 
してし、る 

本機び傾いていませんか。 

転倒 OFF スイッチび作動して運転しません。 
安定した、平らな床面でご使用<ださい。 

運転スイッチを巧して一旦 「切」 にした後、 

をラー度運転スイッチを r 入」 にしてください。 

通電中(し本機を傾けたり、輔到させたり 
しま甘んでしたか。 

運転ランプび 
点滅している 

運転中に停電びありませんでしたか。 

停電復帰防止び作動して運転しません。 

運転スイッチを押して、一旦 「切」 にした後、 
をう一度運転スイッチを r 入」 にしてくださし、。 

運転スイッチを 「入」 にしたまま、 
電源プラグをコンセントに差し込み 
ませんでしたか。 


保管のしかた 


/ 

♦使用しないとき、保管するときは、がず電源プラグをコンセントか！5巧く。 

けびや、感電、漏電の原因になります。 

C 

A ま意 


電源プラグ細く 

♦保管するとをは、お子様や本機の操作方法を知らない人などがふれない 
ところに保管する。 

けびや事故の原因となることびあります。 

0 

禁止 J 


Oj I お手入れのしわ^ にしたびつて、手入れをしてください。 

( 2 ) お買いボめのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない巧に 
^保管してください。 

参包装箱におしまいになるとさは 、 G 組み立てかた I との逆の順序でスタンドと 
本体をはずして < ださい。 

( 3 ) 取扱説明書は大切に保管してください。 















































型 式 

EWH - CS 100 S 

コート良さ 

約1 . 8 m 

電 源 

交流10 0 V 50/60 HZ 

がお寸法 

幅3日日 mm • 奥わ3日日 mm • 局さ目69 mm 

定格消費電力 

強1日日日 W ■中7加 W •弱加日 W ■微巧日 W 

質 量 

約 3'7 k 吕 

首振り角度 

自動首振り約7日度,手動首振り約6日度 

安全装置 

転倒 OFF スイッチ、温度過昇防止装置 


• 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することびあります。 


保 ME とアフターサービス 


广保証にっいてつ 

参この製品には保証書がっいていまず。 

保証書は、販売店で所定事項を記入しておミ度しいたしますので、所定事項の記入および記載内容を 
ご確認のラえ、大切に保管して<ださい。 

♦保証期間はお買い巧めの曰か！51年間です。 

保証書の記載内容によりお買いボめの販売店び修理いたしまず。 

なお、保証期間中でを有料になることびありまずので、保証書をよ<お読み<ださい。 

参保証期間経過後の修理にっいては、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持でさる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことは 
お買いまめの販売店にご相談<ださい。 

当社は、販売店からのを文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

参電気ヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切り後6年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


〔アフターサービスについて） 


A 盛と 参修理技術者がの人は、絶対に分解したり修理-改造はおこなわない。 

胃 n 発火したり、異常動作してけびをすることびあります。 


分解禁止心 


使用中に異常び生じたときは、直ちに電源プラグを巧を、お買い 
ボめの販売店に修理を依頼してください。 

アフターサービスを お申しつけいただぐとさは、ちのことをお知らせ 
<ださい。 


型 式... EWH - CS 100 S 
故障状態…できるだけ詳しく 
ご芳名.ご住所.お電話番号 

V _ J 


参アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買いホめの販売店または別紙の 
I お客様ホ目談窓己^^ にご相談ください。 

参ご贈答、ご転居により、お買いまめの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前をって 
販売店にご相談<ださい。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させていたださます。 


お客様相談窓 □ 


株式を社 i - ai-s 

ホームぺージ http :// www . toyotomi.jp 

本社 干 467-08 已已 

名古屋市瑞穂区桃園町5番] 7号 
フ U — つ一 J レ 0 120-1 04-]已4 
TEL 〈〇已2〉 822-1 144 
FAX 〈〇已2〉 822-2742 


※扫概の お客様相談窓 □-覧 表 を参照してくださし、。 





























トヨトミ電気ヒーター保証書 


本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなラことをお約束するちのです。 

お買いホめ曰から下記期間内に故障び発生した場合は、本書をご提示のラえ、お買いホめの販売店に修理をご依頼<ださい。 


型式 EWH - CS 100 S 保証期間 

\ 

お買い巧め曰より 1 年間 

※お買い巧め曰 

年 

月 

曰 

※お客様 ご芳名 



様 

下 

IIII 


ご住所 

〔電話 

( 

) 

] 

V 




ノ 


(※印欄に記入びない、あるいは購入-支払いを証明するちのびない場合は 
無効とな0ます占、5おずご確認ください。） 


【無料修理 


※販売店名-住所-電話番号 


画画名ち屋巿瑞穂区桃園町5番17号 
ITS ェ、てミ个丄 〒467-0855巧 D 52-822-1 144 

規定】 


1 . お買いホめ曰から上記な証期間中に、取扱説明書、本体 
貼付ラベル等のま意書に従った正常な使用状態で故障 
した場合には、本書記載内容により、お買いホめの販売店 
または当社び無料修理致します。 

2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入曰- 
支払いを証明するものをご提示のラえ、お買いホめの 
販売店または当社にご依頼ください。。 

互ご転居やご贈答品等でお買いホめの販売店に修理を依頼 
でさない場合は、当社までお問い合わせください。 

4. 保証期間内でち、なの場合は有料になります。 

(イ）取扱説明書、本体貼付ラベル等のま意書に従わない 
使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び 
損傷。 

(□) お買いホめ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障 
及び損傷。 

(八）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地を、公害に 
よる故障及び損傷。 

(二） 一般家庭用し U 外（例えば、業務用の長時間使用、車両 
-船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。 

(ホ）本書のご提示びない場合。 

(へ）本書にお買いホめ年月曰 • お客様名' 販売店名の記入の 
ない場合、あるいは字句を書を替えられた場合。通信 
販売等で購入され、それを証明する商品の送0状' 支払 
明細書の提示びない場合。ネット販売等を利用した 
個人売買品や譲;度品、中ち品（再生品）の修理。 

(卜）部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。 

己 本書は日本国内においてのみ有効です。 

己.本書は再発行致しませんので、紛失しないよラに大切 
に保管してください。 


♦このな証書は、本書に明示した期間、条件のちとにおいて 
無料修理をお約束するものです。従ってこのな証書によって、 
な証書を発行している者(な証責任ち）、及びそれ(がの 
事業者に巧するお客様の法律上の権利を制限するちのでは 
ありませんので、保証期間経過後の修理等について 
ご不明の場合は、お買いホめの販売店または、最寄りの当社 
支店-営業所にお問い合わせください。 

参保証期間経過後の修理、補修用性旨離品の保有期間について 
詳し<は、取扱説明書の r 保証とアフターサービス」の 
項をご覧ください。 

•お客様の個人情報は、当社規定によ0、厳格に管理します。 
イ呆証期間内のサービス活動、及びその後のま全点検活動の 
ために利用させていただく場合びありますので、ご了承 
ください。 


修理メモ 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 


/ 

型 式 

EWH - CS 100 S 

お買い巧め年月日 

N 

年月 曰 

お買い求め店名 

V 

(電話番号 ）（ ) 一 

J 































